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パナソニック電工株式会社な建マーケティンブ本部 


IH| ブッキンクヒ - 夕 - け Z-HS 33 DP ) ビルトインタイプ 


をな。せ構 


1寸をは光0:0まで対応巧。 


\巧おすな前面 


(ち巧; 



»ご巧奨コン t ント（別を工事）バナジニック«ェ（ホ） iS !;@&^ iWF 3630 B 、 a 化空! WK 3630 1日 


巧烧き自 &]OFF ( I H 〉 

切りをれ自お off ( I H ♦ ブリルヒー: 
ヴリルなぶ自的 OFF (ヴリ J レヒーター: 


■場げ物そり巧自色 ) OFF (をを I 
•穿 I なし自か off < I H ) 

* 小物自助 OFF ( I H ) 

■温ま巧ち巧と （ I H ) 


巧 節り 粹 


なお（みを) 


12 


PBT 十 A 日 S アロイ抱脂（シルバー) 


11 


PBT (黒を) 


テンレス.フッま化巧 


ル烧 


巧あ（黑を) 


リカーポネート 


揉け お 


ド描)!旨（クレー) 


P 巨 T + P 巨 T 齒脂 （ シルバー: 


ガラス 


なお（クレー） 


吸 • がすバネル 


SUS 


レーム U 


括星化ガラス 


吕宙•接地 i が 30 A -250 V 


3む£戶3ムキ1*ブ5ィャケーブル長さ0, 7 


(手お）9日 0 W 巧当一16日 0 W 巧当3段巧里が 
(自 B ) 7己 OWffl 当一19己 0 W 


90 W 巧当一150 0 W 7段巧調巧 


2 DW 巧当一 300 DW 10居ちおお 


20 W 巧当一300 0 W 10度盾おを 


95 DW 


1 500 W 直を！ 40 mra 


3000 W 由径 190 ram 


3 D 0 DW 直巧 190 mm 


ま S 加み式コイル I 


発な体 


約23。 0 kg (巧 S 篇は除く) 


5 (:まさ： 


fi 26 QX ホ斤3日 4 Xffi さ1乙 2 mm 


寸 


リ ル 


大ぎざ 

(め） 


B 日 99 X 奥斤 577 X 島さ 230 mm (ワークトリブの上音さ1 】 mm 


5800 W 


削20日 V 日 O/eOHz 


をが • tt 梯 














































































※し A 寸をは 、ヮ 
《2。目寸まが曰 D 
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パナソニック電工株式会社な建マーケティンブ本部 


L I 


寸を図（単な : mm 








トツブ前旧とキヤビネツト前面（機器本体前旧）との差でず。 

な上あればパナンニジク電工（ホ）製 （ WK 3630 1巨）の熏化コンセントが巧えまず。 


IHI クッキン化-ブ- （ KZ - HS 33 DP ) ビルトインタイプ 







































































































